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GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Arnhem. 


Geaccepteerde meldingen: Medemblikhof 37 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben geaccepteerd: 

Zaakid: 195211559 

Datum indiening: 5 januari 2016 

Omschrijving: gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting 

Adres: Medemblikhof 37 
Besluit: Melding volledig 

Datum verzending: 14-01-2016 

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de geaccepteerde melding. 
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